296                  IV. Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
Im folgenden wird nun angenommen, daB die Druckanderungen und daher auch die Dichteanderungen klein seien.    Mit y = y0 wird dann
oder
A «-=**,'*   ............   (1)
Hat die Rohre kreisformigen Querschnitt und der Kb'rper die Form eines Umdrehungskorpers mit der Achse in der JRohrachse, so wird mit d0 und .d als Durchmessern der (hiilsenfb'nnigen) Stromrohre
also
Die Stromlinien nahern sich also einander an Stellen gesteigerter Geschwindigkeit und entfernen sich voneinander an Stellen ver-minderter Geschwindigkeit.
Fiir die Druckanderungen in einer Stromrohre gilt die im Abschn. 61 gefundene Beziehung
/ w-
P«-P-       '(Xg
odcr
w
/'o-P-5-i
Setzt man
w 2 y   P_. =- }l(} (mm HoO oder kg/cjm) ,
^ 9 so wird
Ferner ist nun
p — Po = ht
der statische tfberdruck (an der beliebigen Stelle der Stromrohre) iiber den statischen Druck in der teitung in weiterer Entfernung vom Korper. Man erhalt also
oder
Cw® \ i____          .                             /o\
Mit Gl. 1  wird auch
M-Or
Nun ist hq dor dynamische Druck, welcher der ursprunglichen Stromgeschwindig-keit w0 eiitepricht. Ale statische Drucksteigerung tritt diesor Wert an den Stellen des Stromverlaufs auf, wo die GeecBwindigkeit in einer Stromrohre w = Q wird, wie aus Gl. 2 oder aus den Erorterungen in Abschn. 61 folgt.
Steht z. B. wie in Fig. 104 die Korperoberflache in der Rohrmitte senk-recht zur Stromrichtung, so erhalt diese Stelle durch den Stromdruck den "Oberdruok hQ.
Aus Gl. 2 geht weiter hervor, daB an alien Stellen einer Stromrohre, an den en w <C w0 ist, hf posit iv wird, also XJberdruck herrscht, der aber stets kleiner als ^0 ist. Der "Dberdruckchbartor Stromlinien, WQ die Sfcromgeschwindigkeit, 6 die Breite des recht-eckigen Rohres senkreoht zur Stromung, so ist das sekundlich durch diese Stromrohre flieBende Gewioht lAs0wQy0) wenn der Korper prismatische Gestalt hat. Mifc As, w und y als entsprechenden Weften an einer beliebigen Stelle der gleichon Stromrohre in der Nahe des Korpers gilt
